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L'lMAGE 




Electrocardiogramme realise 
chez un patient hypotherme 
(A) montrant des ondes J 
(fleches) et leur regression 
en cours de rechauffement (B). 
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L’onde J a ete decrite pour la premiere fois par John J. Osborn 
en 1953. 1 Cette onde positive apparait en dessous de 33 °C 
a la jonction du QRS et du segment ST (point J). Bien que 
fortement associee a rhypothermie, l’onde J a deja ete rapportee 
chez des patients normothermes. 2 Son mecanisme exact reste 
inconnu. 
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D’OSBORN 

Cet homme DE 53 ANS av ait ete admis en reanimation pour 
une hypothermie severe a 28,3 °C de temperature centrale. 

Un electrocardiogramme, realise a son arrivee, montrait une onde 
positive convexe au point J. Cette anomalie regressa avec le rechauffement 
du patient. 
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